CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 18º RODADA 


8-8 U 


Atlético Tucumán Patronato 


25/10/2021 ds 16:45 
A Andrés Mertos 


O estádio Monumento! Presidente José Fierro (Son Miguet de Tucumán) 


Ramiro Carrera (3 
+E Sebastián Sosa Sánchez 
Ramiro Carrera (3 


+E Sebastián Sosa Sánchez 


Ls Estatísticas 
Atlético Tucumán Patronato 
57 Posse de bola (%) “3 
as2 Total de passes 383 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 
Atlético Tucumán Patronato 


1. Cristian Lucchetti (c) 12. Matias Ibáfiez (0) 

2. Marcelo Ortiz a Oliver Benitez 

4, Felipe Campos 45. Leandro Marin 

15. Yonatan Cabral 22. Rolando Garcia 
30. Gabriel Risso Patrón 30. Lucas Kruspzky 
8 Guillermo Acosta 47. Héctor Canteros 
Jo. Leonardo Hered Va. Gabriel Gudio 
V 21, Cristian Erbes bis. Fabio Vázquez 

: J 33. Matias Pardo 
Vo. Augusto Lott 9, Sebastián Sosa Sânchez 

4 18. Ramiro Ruiz Rodríguez 20. Junior Arias 


4 23. Ramiro Carrera 


Banco de Reservas 


17. Tomás Marchiori 1. Franco Rivasseau 

38, Matias Onhuela fa. Lautaro Geminiani 
15.4 Bustos 14. Hugo Magallanes Silveira 
7. Franco Mussis 111. Nicolás Delgadillo 
12. Ciro Rius 21. Martin Garay 

1.16. N. Laméndola 1/24. Damián Lemos 

22, Joaquín Pereyra 1/29. Matias Palavecino 
24. Renzo Tesuni 19. Nicolás Franco 

25. Camilo Albornoz 36. Neri Bandiera 

111. Cristian Menéndez 
1 26. Oscar Benítez 





